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Vilter Solar: So optimieren Sie Ihre 
Photovoltaikanlage für 
maximale Erträge 


Vilter Solar bietet effiziente Strategien zur 
Maximierung der Erträge Ihrer PV-Anlagen, um eine 
optimale Nutzung der Solarenergie zu gewährleisten. 


Vilter Solar bietet langlebige Photovoltaikmodule mit einer 30-jährigen 


Leistungsgarantie. Die Ausrichtung und regelmäßige Wartung der Anlage 
sind entscheidend für optimale Erträge. Selbstreinigende Module mindern 
den Wartungsaufwand und steigern die Effizienz. 


Die Optimierung von Photovoltaikanlagen ist entscheidend für eine 
nachhaltige und effiziente Energiegewinnung. Vilter Solar bietet mit 
innovativen Solardachziegeln, die die Firma verbaut, eine 
Möglichkeit, die Nutzung der solaren Ressourcen zu maximieren. 
Durch die hochwertige Verarbeitung und die garantierte 
Langlebigkeit ihrer Produkte schafft Vilter Solar die Voraussetzung 
für maximale Erträge und eine Verbesserung der Energieeffizienz. 
Es ist essenziell, nicht nur die technische Beschaffenheit der Anlage 
zu berücksichtigen, sondern auch eine korrekte Ausrichtung zur 
Sonne sicherzustellen und regelmäßige Wartungsarbeiten 


durchzuführen, um die bestmögliche Performance zu erzielen. 
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Ausgerichtet auf langfristige Leistungsfähigkeit verspricht das Solar- 
und Photovoltaik Unternehmen, mit einer 30-jährigen 
Leistungsgarantie auf 80 % ihrer Photovoltaikmodule, eine 
verlässliche Energiequelle. Die selbstreinigenden, rahmenlosen 
Module von Vilter Solar reduzieren den Wartungsaufwand und 
stellen sicher, dass die Solarmodule effizient arbeiten, indem 
Verschmutzungen minimiert werden. Die effektive Ausnutzung der 
Dachfläche durch die solaren Dachziegel trägt zur Steigerung des 


Energieertrages bei. 


Grundlagen der Photovoltaikanlagen 


Photovoltaikanlagen sind ein Schlüssel zur Energieunabhängigkeit 
und Vilter Solar bietet hierbei innovative Lösungen. 


Funktionsweise von Photovoltaikanlagen 


Photovoltaikanlagen, auch bekannt als PV-Anlagen, nutzen 
Solarmodule zur Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische 
Energie. Dieser Prozess basiert auf dem photovoltaischen Effekt. Die 
Module bestehen aus Solarzellen, die aus Halbleitermaterialien 
gefertigt sind, typischerweise Silizium, und bei Sonneneinstrahlung 
einen elektrischen Strom erzeugen. Vilter Solar setzt dabei auf 
qualitativ hochwertige Komponenten, um eine optimale 


Energieausbeute zu garantieren. 

Technische Details: 

e Haltbarkeit: Eine außergewöhnliche Langlebigkeit der Module 
e Leistungsgarantie: Bis zu 30 Jahre auf 80 % der Nennleistung 


e Selbstreinigung: Rahmengestaltung, die eine Selbstreinigung von 


Verschmutzungen ermöglicht 


e Erträge: Durch effektive Ausnutzung der Dachfläche und bessere 


Elementleistung maximiert 


Die Vilter Energiecoaching GmbH und 
ihr Ansatz 


Die Vilter Energiecoaching GmbH zeichnet sich durch ihre Expertise 
im Bereich der Photovoltaik aus. Unter der Geschäftsführung von 
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